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Gemeente Leudal - Tijdelijke afsluiting spoorwegovergang 
Stekstraat/Duykstraat in Baexem 

In verband met noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de overweg Stekstraat/Duykstraat in 
Baexem wordt deze spoorwegovergang tijdelijk voor alle verkeer afgesloten. 

De spoorwegovergang is op woensdag 24 juni 2015 vanaf 23.45 uur tot en met donderdag 25 juni 2015 
05.30 uur of zoveel langer dan noodzakelijk geheel afgesloten. 

De werkzaamheden worden in opdracht van Prorail uitgevoerd door Strukton Rail NL. 
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